VERSION 5.00
Object = "{F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}#1.2#0"; "COMDLG32.OCX"
Begin VB.Form frmDialog 
   Caption         =   "Select File"
   ClientHeight    =   3405
   ClientLeft      =   5010
   ClientTop       =   3930
   ClientWidth     =   3690
   ClipControls    =   0   'False
   ControlBox      =   0   'False
   LinkTopic       =   "Form1"
   PaletteMode     =   1  'UseZOrder
   ScaleHeight     =   3405
   ScaleWidth      =   3690
   StartUpPosition =   2  'CenterScreen
   Begin MSComDlg.CommonDialog CommonDialog2 
      Left            =   1920
      Top             =   1800
      _ExtentX        =   847
      _ExtentY        =   847
      _Version        =   393216
      DialogTitle     =   "Select Database File"
      FileName        =   "*.mdb"
      Filter          =   "*.mdb"
   End
   Begin MSComDlg.CommonDialog CommonDialog1 
      Left            =   600
      Top             =   465
      _ExtentX        =   847
      _ExtentY        =   847
      _Version        =   393216
      DialogTitle     =   "Select Any Document"
      FileName        =   "*.*"
   End
End
Attribute VB_Name = "frmDialog"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
 Option Explicit

